الإسم: ساره خالد عبدالرحمن بن سنيد 
الرتبة: جندي أول 
القسم: الشؤون الإذارية/ الإتصالات الإدارية. 


آخر دورتين قدمت: 
٠‏ تأهيل الفرد الأساس النسائية رقم ؛. 
٠‏ الحتمية للترقية. 


آخر دورتين تم الالتحاق بها: 
٠‏ الإدارة المكتبية للعاملات في المجال الأمني. 
٠‏ المصطلحات الأمنية باللغة الإنجليزية. 


المملكة العربية السعودية VISION d19‏ 
وزارة الداخلية 4 
المديرية العامة لكلية E‏ 
الملك فهد الأمنية 2 
35 


5 0 9 : ا + ۶ NN: ٠‏ 
يشهد معهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الامنيه 
بأن المتدربة / (ساره خالد عبد الرحمن بن سنيد) هوية وطنية رقم (0٠58985/!ا؟5١٠)‏ 
قد التحقت ببرنامج (الإدارة المكتبية للعاملات في المجال الأمني) 


والذي عقد خلال الفترة من 1 5ه إل 5ه 


واجتازت البرنامج بنجاح وبتقدير (ممتاز) وكان ترتيبها (۹) من بين المتدربات البالغ عددهن (4 )١‏ متدربة 


والله الموفق 


مدير معهد التدريب النسائي الأمني 


n‏ اه 


د. سطام بن عبدالعزيز الفارس 


EEE 
n Nari emey مك‎ en 
أي كشط أو تعديل في الشهادة يلفيها‎ 


المملكة العربية السعودية 


وزارة الداخلية @ 


المديرية العامة لكلية / 
الملك فهد الأمنية 


كلية الملك فهد الأمبية 


(شهادة) 


٤ 8 5 5 3‏ 5 هو 7 0 7 5 2 
يشهد معهد التدريب النسائي الأمني بكليه الملك فهد الامنيه 
بأن المتدربة / (ساره خالد عبدالرحمن بن سنيد) هوية وطنية رقم (81582820ا95١٠)‏ 
قد التحقت ببرنامج (المصطلحات الأمنية في اللغة الانجليزية ) 
والذي عقد خلال الفترة من 4 م إلى 9/۲۲۹٤م‏ 


واجتازت البرنامج بنجاح وبتقدير (ممتاز) وكان ترتيبها )٤(‏ من بين المتدربات البالغ عددهن (؟١)‏ متدربة 


والله الموفق 
مدير معهد التدريب النسائي الأمني الختم مدير عام كليةالملك فهد الأمنية 
DT‏ اللواء/ 
د. سطام بن عبدالعزيز الفارس د. علي بن عبدالرحمن الدعيج 3 : 
43 
4 
13 


يلفيها 


